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52/ 2013 -14 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഖാദി സെന്റർ 
സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 7 വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 
കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം - 4,99, 565 13,000 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഭൂജ ല വകുപ്പ് കണ്ണൂർ 
ജില്ലാ ആഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പരിചയ 
സമ്പന്നരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1, 2 
ഇവയ്ക്ക് 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1, 000 + വാറ്റ്. 


ക്രമ 


ദർഘാസ് ഫോറം നൽകിത്തുടങ്ങുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 1-2014, 10 മണിമുതൽ. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 2 - 2014, 1 മണിവരെ. 


- 1 


ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ ജോലിയുടെ വിവരവും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
( 1 ) - ( 2 ) 

- ( 3 ) 
50/ 2013- 14 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാപ്പിനിശ്ശേരി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാങ്കടവ് ജി . എം . 
എൽ. പി . സ്കൂളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി 
നടപ്പിലാക്കൽ- 2, 00 , 000 

- 5 , 000 
51/ 2013 - 14 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചിറക്കൽ 
ഗാ മ പ ഞ്ചാ യ ത്തി ല ക ട ലാ യിൽ 
സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് സെറ്റ് കുഴൽ 
കിണറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് 
പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ- 35, 461 

1, 000 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 2 - 2014 , 3 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 -2 - 2014 , 
4 മണി. 


ജോലി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 28- 2 - 2014. 
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മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ 


- ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളെടു 
ക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ ഓഫീസറിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ ജില്ലാ ഓഫീസർ, ഭൂജല 
വകുപ്പ്, രണ്ടാം നില , അഡീഷണൽ സിവിൽ 
സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണൂർ എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ച സമയത്തിനുമുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 


2. (പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 

പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം ഒഴിവു ദിവസ 
മാവുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
മേൽപ്പറഞ്ഞ അതേ സമയത്തുതന്നെ ദർഘാസുകൾ 

തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ജില്ലാ ഓഫീസ്, 
ഭൂജല വകുപ്പ്, രണ്ടാംനില , 
അഡീഷണൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കണ്ണൂർ. 

ജില്ലാ ഓഫീസർ. 


3. സർക്കാർ ടെണ്ടറുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 

നിയമങ്ങളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


